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I\trodi t ( s :ao 

Em dois exemplares do Leptodaclylns ocellulns , uni provenicntc de Sao Paulo, 
eapilal do Eslado e o outro de Eldorado Paulista (SP). tivemos ensejo de eneon- 
trar o tremalodeo, assunto da presente nola. Kin uma das verifieagoes, o parasito 
cm aprego foi ohservado cm parasitismo mislo. eompartilhado com Choledocystns 
elegans (Traw, 1926) ; na oulra verifieagno o parasilismo era isolado. 

Na neeropsia numero 293, do batraquio oriundo de Sao Paulo, eolliemos sele 
exemplares de C. eldoradiensis; na neeropsia numero 346. da ra proveniente de 
Eldorado Paulista, obtivemos mn unieo exemplar do tremalodeo cilado. 0 Lcpto - 
dactylus de Eldorado Paulista foi eapturado em abril de 1958 e o de Sao Paulo 
em dezembro do mesnio auo. A presente descrigao e baseada no estudo desses 
oito exemplares. 
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Trata -se de um tremalodeo peqneno, braneacenlo. poueo espesso, de cutieula 
lisa. Ventosa oral relativamente pequena e provida de dois diverticulos. Pre- 
faringe delgada. Faringe poueo desenvolvida. de situagao pre-eeeal. Esofago pra- 
tieamente nulo. Ceeos eurtos. nao atingindo o piano mediano do corpo. Testieulo 
unieo. volumoso, situado no piano equatorial, mini eampo pareialnientc desloeado 
da linha mediana. Ho Isa do cirro bem desenvolvida. Ovario e glandula de Meblis 
contiguos, situados os dois orgaos no eampo testicular, em zona imediatainente 
posterior, eoloeados parainedialmente. Vitelinos em gratides massas folieulares, em 
numero rednzido, situados na niesma zona testicular e em eampo lateral, a esqner- 
da. Poro genital dis]>osto na zona da bifurcagao dos ceeos. Algas ulerinas inn 
merosas, os ovos se distribuindo em toda a area do corpo situada entre os eeeos 
ate a extremidade posterior do corpo; ovos munerosos e opereulados. Ventosa 
posterior polenle, grande, terminal, na extremidade posterior e coin lima prega on 
espessamenlo bem observado em um dos exemplares examinados. 


Recebido para publicagao em junho de 1964. 
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Catadiscus eldoradiensis Artigas et Perez, 1964. 


Discussao 

Trala-se, evidenlemenle, de nm tremalodeo paramfislonrideo que apresenla as 
earaelerislieas gerais do Catadiscus e que poderia ser elassifieado como C. cohni 
Trav., 1926., nao fosse a curiosa eircunslaneia de aprcscntar a luassa vitclhiica 
unilateral, aparenlemonle urn eomplexo fiupar de glandulas vilelogenieas. 

0 falo de havermos eneonlrado o tremalodeo cm lela em dois hospedeiros, 
embora da mesma especie, mas provenienles dcdtigares distanles (Eldorado Pau- 
lisla, que ainda ha poueos anos tinha a dcnoniinagao de Xiririea, disla da capital 
do Eslado cerca de 250 quilomelros) e a eireunslancia dos oilo exemplares pos- 
suirem morfologia nilidamenle superporrivel, parecem-nos elemenlos sufieientes para 
crigir unia nova especie hem definida de Catadiscus . 
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No seguiute quadro relatanios as medidas dc quatro helmintos, tomadas apos 
eoloragao pelo earmim e montagem em balsamo. 


TABELA 



Exemplares do lote 562 

Exemplar do 
lote 666 

Comprimento . 

3,00 mm 

2,24 mm 

2,16 mm 

2,50 mm 

Largura maxima . 

1,00 mm 

0,80 mm 

1,04 mm 

1,00 mm 

Ventosa oral . 

180 X 250 n 

— 

100 X 160 fi 

— 

Diverticulo da ventosa 
oral .. 

120 X 120 ju 

100 X 100 fi 

130 X 100 fi 

— 

Pre-faringe . 

250 ft 

— 

340 fi 

— 

Faringe . 

ISO X 100 fi 

200 X 180 fi 

130 X 100 fi 

180 X 130 fi 

Cecos . 

800 X 100 n 
620 X 120 fi 

610 X 120 fi 
640 X 130 /4 

690 X 160 fi 
670 X 130 fi 

510 X 180 ft 
500 X 160 fi 

Testiculo . 

600 X 400 fi 

460 X 410 fi 

550 X 350 fi 

350 X 220 fi 

Bolsa do cirro. 

420 X 120 n 

160 X 110 fi 

— 

— 

Ov&rio . 

100 X 80 n 

— 

— 

200 X 140 fi' 

Glandula de Mehlis . .. 

90 X 60 /4 

— 

— 

— 

Aeetabulo . 

750 X 630 fi 

600 X 650 fi 

600 X 560 fi 

600 X 870 fi 

Foliculos vitelinicos . . 

100 X 80 /i 

— 

— 

83 X 63 /4 

Ovos (media de 10) . . 

74 X 30 n 

82 X 31 fi 

60 X 32 /4 

62 X 32 /4 


A disposigao dos vilelinos lias especies do genero Catadiscus nao e uniforme; 
(.. dolichotyle 9 C. pygmaeus., C. uruguayensis, C. inopiaatiis , C. mirandai e C. 
jreitaslcnti apresenlam dois grupos simetricos de glandulas. C. marinholutzi e C. 
propinquus apresenlam os vilelinos disposlos em faixa transversal. No easo ver- 
tentc de C. cldoradiensis n. sp., os vilelinos, euja disposigao e o elemento diferen- 
cial cspecifieo, se dispoe unilaleralmenle. 
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CAT A DISCUS ELDORADIENSIS n. sp., THEM A TOD A , 
PARAMPHISTOMATA DE LEPTODACTYLUS OCELLATUS 
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biologicos 


Hospedeiro: Leptodactylus ocellatus 
Habitat parasilario: Jnlestino delgado. 

Proveniencia: Eldorado Baa 11st a (SP), antiga Xiririea (loealidade lipo) e 
SSo Paulo (SP), Brasil. 

0 material quo se utili/ou no presente trabalho acha-se dcpositado na colegao 
helmintologica do Departamento de Parasitologia da Faeuldade de Farmacia e 1 >io- 
qiumiea da Universidade de Sfio Paulo, sob os numeros S62 e 666. 

Kksumo 

£ descrita uma nova especie de paramfislonndco, Catadlscus cldoradiensls, 
cujo ]>rincij>al caracteristico, unico no genero, 6 a situagao unilateral dos vitelinos. 
0 novo trematodeo foi encoutrado cm dois exemplares de Leptodactylus ocellatus , 
provenientes. um de Eldorado Paulista (loealidade tipo) e o outro de Sfio Paulo 
(Estado de Sao Paulo). Brasil. 

Summary 

This paper describes a new species of Catadlscus . The name Catadlscus cldo¬ 
radiensts is proposed for this new species. The most conspicuous differential 
character of C. eldorudlensls n. sp. consists in the unilateral situation of the vitol- 
laria. an unknown aspect in other species of the genus. The new trematode has 
been found in Leptodactylus ocellatus captured in Sao Paulo (SP) and Eldorado 
Paulista (SP). Brasil. 
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